September 3, 2023 


Broad 


Street Line 
Broad-Ridge Spur 


& Serving Center City 


NRG Station 

to Fern Rock 
Transportation 
Center 


Operating 


oro) 


® | Every 15 Minutes Max 


© | 15 Hours / Day 
ri 6:00 A.M. — 9:00 P.M. 


5] | 5 Days / Week 
Monday -— Friday 


FOR MORE INFORMATION: 
Customer Service: 215-580-7800 
TDD/TTY: 215-580-7853 
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4.40 _ _ _ 5.00 5.01 5.14 4.51 a 5.00 5.08 5.15 5.21 5.26 
4.56 4.59 5.07 5.13 5.22 5.23 5.36 5.07 5.17 5.19 5.27 5.34 5.40 5.45 
5.13 5.16 5.24 5.30 5.39 5.40 5.53 5.24 5.34 5.36 5.44 5.51 5.57 6.02 
5.28 5.32 5.39 5.46 5.54 5.56 6.08 5.41 5.51 5.53 6.01 6.08 6.14 6.19 
5.44 5.47 5.55 6.01 6.10 6.11 6.24 5.56 6.06 6.08 6.16 6.23 6.29 6.34 
5.54 5.57 6.05 6.11 6.20 6.21 6.34 6.11 6.22 6.23 6.32 6.38 6.44 6.49 
6.04 6.07 6.15 6.21 6.30 6.31 6.44 6.26 6.37 6.38 6.47 6.53 6.59 7.04 
12.06 12.09 12.17 12.23 12.32 12.33 12.46 12.07 12.17 12.19 12.27 12.34 12.40 12.45 


12.14 12.24 12.26 12.34 12.41 12.47 12.52 


12.14 12.17 12.24 12.31 12.44 12.46 1.00 


3 = = 12.30 12.38 12.46 12.54 12.57 
12.20 12.23 12.30 12.37 12.50 12.52 1.06 12.22 12.34 12.40 12.48 12.56 1.04 1.06 
12.30 12.33 12.40 12.47 1.00 1.0 1.14 12.32 1244 12.50 12.58 1.06 1.13 1.15 
12.40 12.43 12.50 12.57 1.10 1. 1.24 12.42 12.54 1.00 1.08 1.15 ee 1.24 
12.52 1.04 1.10 1.18 1.25 1.32 1.34 

12.55 12.58 1.05 1.12 1.25 1.26 1.39 
1.10 1.13 1.20 1.27 1.40 1.4 1.54 1.07 1.19 1.25 1.33 1.40 1.47 1.49 
1.24 1.27 1.34 1.41 1.54 1.55 2.08 1.22 1.34 1.40 1.48 1.55 2.02 2.04 
1.41 1.44 1.51 1.58 2.10 2 2.23 1.37 1.49 1.55 2.03 2.10 Za) 219 
1.56 1.59 2.06 2.13 2.25 2.26 2.38 1.52 2.04 2.10 2.18 2.25 2.32 2.34 
A2.06 2.16 2.22 2.30 2.37 2.44 2.46 

Zell 2.14 2.21 2.28 2.40 2.4 2.53 
2.26 eee 2.36 2.43 2.55 2.56 3.08 2.07 ZAG) 2.25 2.33 2.40 2.47 2.49 
2.42 2.45 2.52 2.59 3.10 3. 3.23 2.22 2.34 2.40 2.48 2.55 3.02 3.04 
2.58 3.00 3.07 3.14 3.25 3.26 3.38 2.37 2.49 2.55 3.03 3.10 3.18 3.20 
3.13 3.15 3.22 3.29 3.40 3.4 3.53 2.52 3.04 3.10 3.18 3.25 3.33 3.35 
A3.06 3.16 3.22 3.30 3.37 3.45 3.47 

3.28 3.30 3.37 3.44 3.55 3.56 4.08 
3.43 3.45 3.52 3.59 4.10 4. 4.23 3.07 3.19 3.25 3.33 3.40 3.48 3.50 
3.58 4.00 4.07 4.14 4.25 4.26 4.38 3.22 3.34 3.40 3.48 3.55 4.03 4.05 
4.13 4.15 4.22 4.29 4.40 44 4.53 3.37 3.49 3.55 4.03 4.10 4.18 4.20 
4.23 4.25 4.32 4.39 4.50 4.5 5.03 3.52 4.04 4.10 4.18 4.25 4.33 4.35 
A4.08 4.18 4.24 4.32 4.39 4.47 4.49 

4.33 4.35 4.42 4.49 5.00 5.0 5.14 
4.42 4.44 4.51 4.58 5.10 5. 5.24 4.07 4.19 4.25 4.33 4.40 4.48 4.50 
4.52 4.54 5.01 5.08 5.20 5.2 5.34 4.22 4.34 4.40 4.48 4.55 5.03 5.05 
4.32 4.44 4.50 4.58 5.05 5.13 5.15 
4.42 4.54 5.00 5.08 5.15 5.23 5.25 
4.52 5.04 5.10 5.18 5.25 5.33 5.35 


A - Time shown Oregon Station 


: To Fern Rock 
To NRG Station Transportation Center 
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AM SERVICE (TRAIN) 


Then Every 15 Minutes or less Until 
PM SERVICE 


Then Every 15 Minutes or less Until 
PM SERVICE 


11.48 11.56 12.02 12.11 12.12 
12.07 12.15 12.21 12.30 12.31 


AFTER MIDNIGHT SERVICE (BUS) 


ts} See Weekdays for Owl Bus Service 


11.45 
12.04 


12.25 
12.44 


AFTER MIDNIGHT SERVICE (BUS) 


See Weekdays for Owl Bus Service 


To Fern Rock 
Transportation Center 


To NRG Station 


— — 

& (S58 O &| & & | 6 Gs &3| & 
5 £ £ 5 
c 25 z z 25 . 

5 S SS FA Fe Se s| § 
3 | =5 3 8 =s 3 \.8 
St = >| = ard al = —) 2=\s2 
os S ov oO Po ~ co | oe silos 
“oo >a =—-2;/ rz 2 2 =i-e >S|ERS 

<7 = <= < = aD 
eect ec wo of > Ss oO oO = > of ao ewelcce 
ofa £2| = |oao| # © (= i= & = |oo| = | EL\|S8qa 
Leo oOF| Ww |OrF!|] Oo = z z = So |or!] & | SOF \Leo 


AM SERVICE (TR 
5.16 
5.36 


5.52 
6.08 


San 
Suwnn 
On 


oS 


6.24 
6.39 
6.54 
7.06 
7.18 


a 


NNN 


7.30 
742 
7.54 
8.06 
8.18 


Sooo: St) | SES Nao 


CUT. 


Rl RROoMR | Pao RD 


8.30 
Then Every 15 Minutes or less Until Then Every 15 Minutes or less Until 
PM SERVICE PM SERVICE 


22, 


AFTER MIDNIGHT SERVICE (BUS) AFTER MIDNIGHT SERVICE (BUS) 


ss See Weekdays for Owl Bus Service is} See Weekdays for Owl Bus Service 
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To To Fern Rock 
8th-Market Transportation Center 


Gr 
Gr 


Center 


ion 
ion 


portat 


portat 
Trans 
Center 


Center 

Olney 

8th & Market Sts Gr 
8th & Market Sts Gr 


Fern Rock 
Transportation 
Transportation Center 


Trans 
Olney 


AM SERVICE AM SERVICE 


5.24 5.28 5.32 5.37 : 5.50 5.55 5.59 
5.42 5.45 5.50 5.55 E 6.11 6.16 6.20 
_ 6.03 6.07 6.12 F 6.27 6.31 6.36 
6.10 6.14 6.18 6.23 5 6.37 6.42 6.46 
_ 6.24 6.28 6.34 : 6.48 6.53 6.57 


6.28 6.31 6.36 6.41 F 6.56 7.01 7.05 
= 6.40 6.44 6.50 ; ; 7.04 7.09 7.13 
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; 9.33 9.38 _ 
PM SERVICE } 9.45 9.50 
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eee ea 
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6.21 6.25 ; : 6.24 6.29 
6.31 6.35 : F 6.34 6.38 
6.41 6.45 ; B 6.44 6.48 
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AM SERVICE 


6.19 y F : 6.51 6.56 

6.37 id R : 7.14 7.19 ‘ 
6.59 d ‘ : 7.36 741 TAS 
7.20 : : 7.56 8.01 8.05 
740 5 : : 8.16 8.21 8.25 


8.00 H H E 8.36 8.41 8.45 
8.20 8.56 9.01 9.05 
8.40 5 K R 9.16 9.21 9.25 
9.00 A i i 9.36 9.41 9.45 
9.20 E k i 9.56 10.01 10.05 


9.40 9.45 if 10.16 = 10.21 10.25 
10.00 10.05 5 10.36 = 10.41 10.45 
10.20 = 10.25 10.56 = 11.01 11.05 
10.40 10.45 Then every 20 minutes until: 


PM SERVICE 


